Mgr inż. chemii Leonard 


BORUSZKO 


NAJUKOCHANSZY MAZ I BRAT 


przeżywszy lat 58, zmarł nagle 13 marca 1981 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie w czwartek dnia 19 bm. o godz. 12.30 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym na- 
stąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 
czynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku i żalu: 
ŻONA, BRAT I RODZINA. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


